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നമ്പർ 


PART III 


Education Department 


വിജ്ഞാപനം 


(1) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 13/ 3125/ 2009. 


2009 ജൂൺ 23. 


സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 13/ 5501/ 2009. 


2009 ജൂ 


ലൈ 22 . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2004 ജൂൺ മാസത്തിൽ 
നട ത്തിയ കെ . ജി . ടി . ( ടെൻ) ലോവർ പരീക്ഷയിൽ 
കണ്ണൂർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും 1040 രജിസ്റ്റർ 
നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമതി രജനി, പി. പി . എന്നവർക്ക് 
നൽ കിയ കെ . ജി . ടി . ( ടെൻ) ലോവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1997 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ആട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ തിരൂർ എസ്. എസ്. എം . 
പോളി ടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 6177 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശീമാൻ ഹിരൺലാൽ, ബി . എസ്. എന്നയാൾക്ക് 
നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


(2 ) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 4/5220/2009 . 

2009 ജൂ ലൈ 17. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1997 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
പരീക്ഷയിൽ പാലക്കാട് സർക്കാർ പോളി ടെ ക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 43180 രാജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശീമാൻ കെ . പ്രശാന്ത് എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


- (ഒപ്പ്) 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

കൺട്രോളർ. 


Gaz . No . 31/2009 /DTP (Education ) . 


